FRANCISZEK 


SZCZEPANIK 


dypl. inż. metalurg, pracownik Nowej Huty 
przeżywszy lat 37, zasnął w Panu dnia 28 listopada 1950 roku. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 2 grudnia b. r. o godz. 10 rano 
w kościele na cmentarzu rakowiekim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, na które-to smutne obrzędy 
zapraszają stroskani: 

żona i rodzina. 


Zakład pogrzebowy ,AETERNITAS" 
ANTONIEGO HORAKA jun. i 
ERAKÓW,. UL. MIKOŁAJSKA 14 — Tel. 555-89 i rukarnia Związkowa w Krakowię 5317 - 30. 11. 50. - M-1-27929 - 85. 
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